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134) Puceinia nasuensis Hiratsuka, f. (^rg)-- t/T^ 

Puceinia J|7 7 3 ) ffS blSS-. '^13® '> 7 0 , 

135) Aeciclium Sedi-Aizoontis Tranzschel -^ ) /u e 5 Ik ^'fpikk k b /u~$ j — 

^*"v * / fr ;l q 

Tranzschel (1914) jlcgjNCIit 7 ^|f 7 Puceinia Stipce-sifbiricce S. Ito / 1 

4li^Mft 3 7 §- 0 /b £ 5 bktb ±-$f!!BWft?.©& 

x 7 — „ Puceinia Sedi-Stipce Sebiricoe Tranzschel y |li.'^ 3? / f’T V A 

136) Aecidium Raphiolepidis Sydow -TipjflLj'M (HtH!-, ^cFi'ij) — IfePM.'M 

■V-1/Z jvl/±-£ % < t < = fp^X;L§ffj£!T^ft7l^g I'^Se^TV B^if T7P7J - 


0 4: ft % if IR (*A) 

7ff il ft 

- Y. Satake : Trivial Notes on the Japanese Plants (VI) 

29) (mm) 

9 n , 7 TC^ill 7 yPteWT* 

TA'o v 7 B#7 '7 7 7 x 10 >] 7|§ l/f, Jj|* 

irS7-^^!j0)3'7 7o 

I15-J§'>^-3 vv kj\ MTfW.dfMkz'kk 4 tMd?k:k Mf^^kk p 7 

r\l7^ii I^^i7§i7 : ’7;v 0 
!H1W7^7^^7lgJi=-#p^7g|^7^7#i;'ft & foil 7 -=&7 
7 7 E- heleocJiarioides 7 ift-^r 7 P k a 

Eriocaulon lieleocliarioides Satake, sp. nov. {Spathopeplus) 

Rhizoma ereetum, breve rapiforme, 7-11 mm crassum 10-15 mm longuin. 
Radices albofibrosae, 1 mm latte, septis confertis. Folia rosulata, linearia,, 
usque 7-15 cm longa, medio 2-3 mm lata, apieem sensim angustata, glabra,, 
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5-7-f enestratonervia. Pedunculi casspitosi, 12-28 era alti, 2 mra crassi, teretes, 
leviter 9-10-sulcati, hafld vel non torti. Vaginas teretes, laxaa, 5-8 cm longas, 
3 mm latee, apiee oblique fissee. Capitula demum conico-ovoidea, 6-7 mm alta, 
5 mm lata, glabrata; bractea involucrantes usque 14, late obovatae, apiee 
acutiusculae, 2 mm longae lataeque, apieem subeoncavas, glabra. Flores masculi 
(ea. 26) et feminei (50-70) mixti. Reeeptaculum glabrum. 

. Flos 6 : 2 mm longus; bractea late oblaneeolata, apiee acuta, navicularis, 
apieem margine 1-eellulato-eiliata floris fere asquans ; sepala in spatham 
antice Assam apiee obscure trilobatam vel irregulariter minute denticulatam 
connata, glabra, apieem margine sparsissime 1-eellulato-eiliolata floris paulo 
breviora ; petala in tubum apiee trilobatum connata, lobis lanceolatis apiee 
1-eellulato-eiliolatis, apieem intus glandula nigra unica instructis, lobo uno 
anteriore lobis lateralibus distinete majore era^sioreque; stamina 6, oppositi- 
petala yix longiora, antheris albis rotundatis. 

Flos 9 : 2 mm longus ; bractea late obovato-euneata, apiee acuta, navi- 

cularis, 1.5mm lata, floris sequans, apieem margine 1-cellulato-ciliolata; sepala 
in spatham antice apertam apiee obtuso-truncatam minute trilobatam con¬ 
nata, omnia glabra, fere olivaeeo-atrata; petala 3, libera, oblanceolato- 
spathulata, basi cuneata, apiee obtusiuseula, apieem infra glandula nigra unica 
instructa, glabra sed intus sparse pilosa pilis albis 2-3-cellulatis, albo-spon- 
giosa cellulis compresse hexagonis composita, petalo anteriore vix longiore ; 
capsula 3-eoeea; stylus capsula 1/2 brevior; stigmata 3, stylo paulo breviora; 
semina oblongo-obovoidea, luteo-fulva, usque 1 mm longa, 0.5 mm lata, supra 
minute hamato-papillosa. 

Hab. Honsyu : Prov. Musasi, oppido Kosigaya (F. Maekawa, Sept. 1938) 
(Y. Satake, Oct. 1938 — typus in Herb- Imp. Univ. Tokyo.). 

Distr. Endemiea. 

30) 

Eriocaulon japonicum KoerniCKE P 7 — 51^9il P V, IKSS 

175, AW '7 ^ r¥$k'> 

/ v 0 7 4 1 , Hrif A ;ftJtM / 
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31) %^mv*$L(DW/m% i 

%^^\^tX<DTyW^T^h \t<D\^)fa<DX^\J S /, J>1M ^&7 I5^7#[l7|l 

^/|l7 , I^>o 
Eriocaulon robustins Making 
var. perpusillum (Nakai) Satake, comb. nov. 

E. alpestre var. perpusillum Nakai in Bot. Mag. Tokyo, XXIV. 6 (1910); 
Making et Nehoto, FI. Jap. 1303 (1925) et ed. 2,1510 (1931); Nemoto, Suppl. 
FI. Jap. 1038 (1936); Honda, Nom. PL Jap. 461 (1939). 

32) td!)>®v*fa<DX>Vr (MS) 

\^t±<Dxyw 

A 7 7\ 7 7 ItSt 1M 7 Sis, 7 MM 7)^7, 7 7 7°^ 

T;v 0 

Eriocaulon Miquelianum Koernicke var. atrosepalum Satake, var.. nov. 
A typo differ! capitulis pauei-floribns, reeeptaeulo piloso, sepalis atro-oli- 
vaeeis. 

Hab. Honsyu : Prov. Uzen, Takayu (M. Kato. anno 1931, n. 4281—typns 
in Herb. Imp. Univ. Kyoto.). 

Distr. Endemica. 

33) <vzfev<$ mm) 

( 7j V'tf2.<DZMff (E. atr.um) 1' M 7 Iff. L < 3 (E. sachalinense) I / cfcfai 
7®7 : fx;V : t.7r, 4MvJt|‘i' r nii7 fFirm — E . kusiroense Miyabe et Kudo 
7^7fT V » 7 Flora of Hokkaido and Saghalien —» E. 

atrum I iy-fr ffiik e^y/t’ 7A7f > MS 7 7 7 0 3J 7 fl 2-3, Mi)f 

1 SI§7f 2-3 7 7 TMe '7 ^7 7'T A 0 

Eriocaulon kusiroense Miyabe et Kudo in sehedl. (SpatJiopeplus) 

E. atrum (non Nakai) Miyabe et Kudo, FI. Hokkaido and Saghal. III. 
288 (1932) pro joarte. 
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Herba annua, aeaulis. Radices fibrosa, sordide albas, septis indistinctis, 
radiculosie. Folia lineari-subnlata, glabra, 3-5 cm longa, basi 2 mm lata,, 
apiceni attennata, 5-fenestrato-nervia. Pedunculi 3, capillares, usque 10 cm 
alti, glabri, 3-eostati, pauce torti. Vaginas laxiusculee, teretes, 2.5 cm longae, 
fenestrato-nerves, apieem oblique flssm. Capitula cyathiformia, 2 mm alta, 
3 mm lata. Braeteas involuerantes 4-5, late ellipticas vel obovatas, apiee 
obtusm; glabrie, stramineae, floribus sub aequantes. Flores masculi (3) et 
feminei (6) intermixti. Reeeptaeulum glabrum. 

Flos 3 : bractea obovata, navicularis, apiee obtusa, margine sparse cilio- 
lata; sepala in spatham antice apertam apiee 2-3-lobulatam connata, lobis 
ovatis velovato-oblongis apiee acutiusculis margine ciliolatis, glabra, olivaceo- 
nigricantia ; petala in tubum apiee campanulatum 3-lobatum connata, lobis 
erassis ovatis, apiee ciliolatis, infra glandula nigra unica coronatis ; stamina 
6, oppositipetala vix longiora, antberis nigris rotundatis ; in eentro pistilli 
rudimentum glandulosum nigrum dispositum. 

Flos 9 : bractea obovata, leviter coneava, apiee obtusa vel subrotundata, 
glabra ; sepala in spatham antice apertam apiee 2-3-lobatam connata, lobis 
deltoideis minute denticulatis sparse ciliolatis, extus glabra, intus pilosa,. 
atro-olivacea ; petala 3, libera, laneeolato-spathulata, basi breviter cuneata, 
apiee obtusa vel sinuata, glabra, apieem intus glandula nigra unica instructa,. 
extus glabra intus dense pilosa, albo-spongiosa, cellulis ellipticis vel hexa- 
gonis composita ; capsula 2-3-cocca ; stylus capsula brevior ; stigmata 2-3,. 
stylo aequantia ; semina, elliptiea, luteo-fulva, 0.8 mm longa, supra hamato- 
papillosa. 

Hab. Hokkaido: Prov. Kusiro, in oppido Syakubetu (M. Nakamura, Aug. 
1886, n. 52—typus in Herb. Imp. Univ. Hokkaido.). 

Distr. Endemica. 

34) tawfiwitusdis) 

xyfe. Iff. L- < 3 (E. nanettum Ouwi) 7 X, || 

7? mm , m iiE 4 s m 7 km twv 0 ^nw. > 

Eriocaulon nanellum Ohwi var. albescens Satake, var. nov.. 
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A typo differt capitulis pallidis, braeteis fl. 3 anguste oblongis apiee acutis, 
•sepalis fl. 9 albeseentibus intus glabris. 

Hab. Plonsyu: Prov. Ugo, nit. Nyutumuri-yama (A. Kobayasi, Aug. 1938, 
n. 9—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo.). 

Distr. Endemica. 

^ V* £ ^ E < £ E. filamentosum Satake ^}jlJUi I X ?v — /g.9 
X, E. nanellum /HHi 

Eriocaulon nanellum Ohwi 

var. filamentosum (Satake) Satake, comb. nov. 

~E. filamentosum Satake in Journ. Jap. Bot. XV. 140, f. 1. (1939). 

35 ) mm) 

iHE'' 1 VA- / 7 1 'h'* E A. A K3. E ‘C 5 1 v 2 7 V 

Eriocaulon pallescens (JSTakai) Satake, sp. nov. ( Spathopeplus) 

E. saehalmense var. pallescens Hakai in Miyabe et Kudo, Pi. Hokkaido 
and Saghal. Ill, 288 (1932); Nemoto, Snppl. PL Jap. 1039 (1936); Honda, 
Horn. PL Jap. 463 (1939). 

Herba annua, aeaulis, cmspitosa. Folia lineari-subulata, 5-7 cm longa, 
basi 1 nun lata, sursum apieem angustata, ipso apice acerosa, 1-3-fenestrato- 
nervia. Pedunculi 1-2, eapillares, 5-6 cm alti. glabri, 3-eostati, baud torti. 
Vaginas teretes, apice aeutrn oblique fissas, 1.5-2 cm long®. Capitula cyatki- 
formia, 2-3 mm longa, 2 mm lata, oligantha, bracteis involucrantibus 2-3, 
ovato-oblongis eoncavis apice obtusis usque 2-3 mm longis 1.5 mm latis stra- 
mineo-pallidis. Reeeptaculum glabrum. Plores maseuli (2) et feminei (4) 
mixti. 

Flos 3 : 2 mm longus ; bractea obovata, apiee obtuso-rotundata, glabra, 
•apieem margine sparse eiliolata; sepala in spatham antice apertam apice 
trilobatam eonnata, lobis lateralibus apice obtusiusculis, lobo medio acuto 
minore, omnibus margine minute dentieulatis sparse ciliolatis, hyalina non 
atrata; petala in tubum apice campanulatum trilobatum eonnata, lobis ovatis 
glabris apieem infra glandula nigra unica eoronatis; stamina 6, tria oppositi- 

— 37 — 



632 


m % m Mm &s. -t* m -t* m 


petala vix longiora, antheris nigris rotnndalis ; pistilli rudimentum non 
visUm. 

. Flos 9 : 2 min longus ; bractea elliptica, apice obtusa, sparse ciliolata y 
sepala in spatham antice apertam apice profunde 3-lobatam connata, lobis 
subdeltoideis margine minute denticnlatis pills albis 2-cellulatis pilosis, late- 
ralibns vix longioribus, extus glabra sed intus pilosa, tenuia, hyalina, petalis 
breviora ; petala 3, libera, oblanceolato-spathulata, apice bifida, intus apicem 
glandula nigra unica instrueta, glabra sed margine et intus sparse pilosa 
pilis albis 2-eellulatis, uninervia, albo-spongiosa cellulis ellipticis vel oblongis 
composita, petalo anteriore petalis lateralibns vix longiore latioreqne; cap- 
snla 3-cocca ; stylus perbrevis ; stigmata 3, stylo conspieue longiora ; semina 
elliptica luteo-fusca, supra hamato-papillosa ? 

Hab. Hokkaido : Prov. Iburi, in oppido Titose (K. Miyabe, Sept. 1926— 
typus in Herb. Imp. Univ. Hokkaido.). 

Distr. Endemica. 

36) mwo 

< (E. atmrn) 

wv D e. Taquet Pc 7 Jf:'7 # 

y A JfiUnj ~T ~7 0 

ErioeaUlon atrfim Haeai var. platypetalum Satake, var. noy. 

A typo differ! braeteis glabris, sepalis margine glabris, petalis fl. 9 oblongo- 
ovatis. 

Hab. Tyosen. Insula Saisyu-to (E. Taquet, Sept. 1912, n. 6189—typus in 
Herb. Imp. IJniv. Tokyo.). 

Distr. Endemica. 




